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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 3 , 2017 / श्रावण 12 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 3, 2017 /SRAVANA 12 , 1939 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 27 जुलाई, 2017 


का . आ . 2462( अ). भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 

अनुसूची 


वर्ष 


उत्पाद 


स्लैब में 


शेष 


भारतीय भाग अनुभाग 
मानक 
संख्या 


इकाई न्यूनतम मुहरांकन शुल्क (रु) | इकाई 

वृहद स्तर एम एस एम इ 


प्रचालन 
तिथि 


दर 


इकाईयां 


7098 


1988 क्रोसलिंक्ड पॉली 100 | 128000 /- 103000 / 

इथिलिन पीवीसी मीटर 
शिथेड केबल्स 
पार्ट 1 वर्किंग 
वोल्टेज 1100 
वोल्ट तक के लिए 


| सक्षम 
प्राधिकारी के 
अनुमोदन की 
तारीख 


[ संदर्भ : सीएमडी- 3/ 8: 8] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMERS AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th July , 2017 
S .O . 2462 (E ). — In pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards 
(Certification ) Regulations 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the 
product given in the Schedule : 

SCHEDULE 


Part 


Sec 


Year 


Product 


Remaining 


Effective 


Date 


Units Minimum Marking | Unit | Units 
Fee ( Rs.) Rate in 

Slab - 1 Slab - 1 
Large MSME 
Scale 

(Rs.) 
100 m 128000/ - 103000/- 12 All 


Fee 


7098 


1988 


Cross- linked 
Polyethylene 
Insulated PVC 
Sheathed Cables Part 
1 For Working 
Voltages up to and 
Including 1100 Volts 


Date of 
approval of 
Competent 
Authority 


[Ref: CMD - 3 / 8 :8 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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